PARTiCOLARI AWERTENZE Al TECN1CO RIPARATORE 


Per I’impiego In modo corretto del ricevitore 
6 Indispensabile conoscere quanto & esposto 
nel libretto di istruzioni che vlene fornito a 
corredo dl ognl apparecchlo. 

In particolare 6 necessario riferirsl a tale 
libretto per quanto riguarda la sostltuzione delle 
pile e I'allacciamento dell'apparecchio alia 
rete a corrente alternata. 

SI espongono qul dl segulto ulterior! avver- 
tenze utlli al tecnico. 

FUNZION AMENTO IN CORR. ALTERNATA 

L’allmentatore esterno all’apparecchlo con- 
tlene II trasformatore per tutte le tensionl di 
rete (50/60 p/s) e gll organi raddrizzatorl e di 
flltro. 

L’allacciamento tra alimentatore e apparec¬ 
chlo avviene medlante cavetto e spina esapo- 
lare. 


Quest’ultlma commuta, automaticamente al- 
I’atto deirintroduzione, II clrculto delle pile 
con quello delTalimentatore. SI tenga presente 
che il circuito primarlo del trasformatore 6 
portato dalla stessa spina esapolare entro 1’ap- 
parecchlo dove 6 chiuso o aperto dalHnter- 
ruttore. Questo accorgimento e stato adottato 
per proteggere tutti gll organi dl raddrizza- 
mento e flltro e da una eventuaie prolungata 
mancanza del carico e per rendere impossible 
la permanenza di correnti circolanti nel prl- 
mario del trasformatore quando I'apparecchio 
pur essendo spento venga lasclato coilegato 
all’alimentatore e questo alia rete. 

Ronzlo per deficienza di filtraggio. 

I condensatori elettrolitlci di flltro sono sl- 
tuati nell’interno dell'alimentatore e raggrup- 
patl In una custodia dl materia plastlca. 

La sostltuzione eventuaie dovrd avvenire con 
condensatori identici agli original!. 


MICROFONICITA 


Le valvoie ad accensione dlretta presentano 
una mlcrofonlcit* non trascurabile. Se questa 
condizlone 6 particolarmente esaltata anche a 
volume sonoro rldotto, occorre Indlviduare la 
vatvola piu mlcrofonlca (vedere paragrafo so- 
stituzlone valvoie) e sostltuirla. 

In particolare per la valvola 1V6 d Indlspen- 
sablle controllare che II suo bulbo non tocchi 
gll organi circostanti. polchfc In questo caso 
verrebbe maggiormente eccitata la vibrazione 
meccanica del suoT elettrodi. 


Se si tratta di una valvola subminiatura non 
6 raro il caso che la sostituzlone possa essere 
evltata qualora la maggiore microfonlcitA sla 
dovuta al fatto che la valvola 6 stata completa- 
mente splnta contro il proprlo zoccolo. Infatti 
estraendo leggermente la valvola In modo che 
I'estremlt* inferiore del bulbo dlsti circa 2,5 
millimetri dallo zoccolo si ottlene un discreto 
smorzamento delle vibrazioni meccaniche tra- 
smesse dallo chessis alia valvola stessa. 


VOXSON (FARET) • Mod. 506 <£ Starlet». Portatile di piccole dimension!, con tre valvoie 
subminiatura e una niiniatura. OM da 520 a 1600 kc/s, e OC dh 5,9 a 10 Me/a. Antenna 
AM in ferrite. MF a 455 kc/s. Nello schema, S2 in posizionc alinientazione da rete. Con 
pile, tensione accensione 1,5 V, con rete 1,2 V, per accensione rete regolare Rll e R12. 



